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ROSA INDICA ACUMINATA. 

R. germinibus globosis pedunculiscjiie glcibris; aculéis ramorum 
subrectis , sparsis; petiolis subaculeatis ; foliolis 3 — 5 duplícalo-ser- 
ratis; peta lis acaminatis; floribus solitariis. Scepeflorens. (N.) 

LE ROSIER DES INDES. 

( Var. a pétales pointus .) 

DESCRIPTION. 

Ce petit arbuste s’éléve en buisson á la hauteur de deux 
pieds, oh environ. Ses tiges, diffuses et glabres, sont armées 
á leur base de quelques aiguillons épars et presque droits. 
Ses feuilles sont composées de trois ou de cinq folióles ovales 
pointues, doublement dentées , vertes en-dessns, plus pales 
en-dessous, lavées d’une teinte vineuse. Les fleurs, un peu 
odorantes, naissent solitaires á l’extrémité des rameaux. 
Lovaire, arrondi, est supporté par un pédoncule glabre. Les 
lobes du cálice sont quelquefois entiers, inais plus souvent 
garnis de quelques pinnules. Corolle de cinq pétales, toujóurs 
acuminés, de couleur blanche légérement lavée de rose. Éta- 
mines longues, filiformes, contournées, renversées sur les styles 
comme dans tous les Rosiers des Indes. 

OBSERVATIONS. 

On ne doit pas confondre notre Rose avec celle que Curtís 
a donnée sous le nom de Rosa Semperjlorens mínima, u° 1762 














































